KENWOOD VOICE SYTHESIZER UNITS 


VS-1 TW-4000A, TR-751A/TR-851A, TS-940S, TS-440S, TS-711A/TS-811A, 
TS-670S, & R-5000 (DISCONTINUED) 


VS-2 TW-4100A, TS-790A, TS-950S, TS-850S, TS-450S, TS-690S, 
& TS-870S 


VS-3 TS-570D/S(G), TS-2000, TS-B2000, TS-2000X, TM-V7A, TM-G707A, 
& TM-D700A 


